MANATE ALIENE 


Una presunta manata aliena sul vetro esterno di una finestra di un albergo di Imperia. Era 
l'anno 1984 ed i padroni dell'albergo, che ora non c'è più, hanno trovato la strana impronta. Il 
vetro era di una finestra al secondo piano, che dava sul vuoto della strada cittadina. Quando 
mi sono recato anni fa a vedere l'albergo non c'era più. Ovviamente la manata poteva essere 
stata fatta da dentro a finestra mezza aperta. Il proprietari, durante un colloquio telefonico di 
alcuni anni fa mi disse di aver venduto il vetro ad un ufologo francese. Non è possibile 
sbilanciarsi sul caso, nè dire se sia ascrivibile all'ufologia. Ho ricevuto le immagini dal 
gruppo Odissea 2001 e ho analizzato la foto al computer, ma non emerge nulla di rilevante, 
anche se l'impressione è di una mano a sei dita, con il pollice che si appoggia completamente 
sul vetro. 


